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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 


Αρ. Φύλλου 833 


5 Αυγούστου 2003 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 13445/904 

Καθορισμός πολεοδομικών και κτιριοδομικών όρων, κατά 
παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη, για την ανέ¬ 
γερση του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 (Φ.Ε.Κ. Α/210) «Γενικός 
Οικοδομικός Κανονισμός». 

2. Την 3046/304/3.2.89 (Φ.Ε.Κ. Δ/59) απόφαση Υπουρ¬ 
γού ΠΕΧΩΔΕ «Κτιριοδομικός Κανονισμός». 

3. Τη διάταξη της παρ. 2του άρθρου 9 του τέταρτου άρ¬ 
θρου του Ν. 1398/83 (Φ.Ε.Κ. Α/144), σύμφωνα με την 
οποία μπορούν οι Υπουργοί Υγείας και Πρόνοιας και Χω¬ 
ροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, ύστερα από πρό¬ 
ταση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ, με απόφασή τους, που δη¬ 
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επέχει 
και θέση άδειας ανοικοδόμησης, να καθορίζουν τους πο- 
λεοδομικούς και κτιριοδομικούς όρους κατά παρέκκλιση 
από κάθε κείμενη διάταξη για κάθε συγκεκριμένη νοση¬ 
λευτική μονάδα η ανέγερση ή η επέκταση της οποίας 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΔΕΠΑΝΟΜ. 

4. Τιςδιατάξειςτου Π. Δ/τος312/99 (Φ.Ε.Κ. Α/289) «Με¬ 
τατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοση¬ 
λευτικών Μονάδων σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του 
Καταστατικού της» και ειδικότερα του άρθρου 24 αυτού. 

5. Την Υ6/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. Β/1484) «Ανάθεση αρ¬ 
μοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλο¬ 
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων». 

6. Την Υ4β/Γ.Π.97001/Φ22.Φ14-1, 60, 79/24.10.2002 
απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, με την 
οποία ανατίθεται στην εταιρεία ΔΕΠΑΝΟΜ Α. Ε. το έργο 
Νέο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. 

7. ΤοΠ.Δ/γματης 14.6.89 (ΦΕΚΔ/437) «Καθορισμός ζώ¬ 
νης οικιστικού ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) κατωτάτου ορίου κατά¬ 
τμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην 
εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός οικισμών προϋφι- 


σταμένωντου έτους 1923 περιοχή του δήμου Καβάλας και 
των κοινοτήτων Αμισιανών, Αμυγδαλεώνα, Νέας Καρβά- 
λης, Χαλκερού, Κοκκινοχώματος (Ν. Καβάλας)». 

8. Το από 24/31.5.85 Π. Δ/γμα (ΦΕΚΔ/270), όπως ισχύει. 

9. Το Γ.Α. 63456/1.4.2003 έγγραφο της εταιρείας ΔΕ¬ 
ΠΑΝΟΜ Α. Ε. περί έκδοσης κοινής υπουργικής απόφα¬ 
σης για την ανέγερση του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Κα¬ 
βάλας. 

10. Το τοπογραφικό διάγραμμα, με την από 8.10.2002 
θεώρηση ως προς τους όρους δόμησης, από το Νομαρ¬ 
χιακό Διαμέρισμα Καβάλας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοί¬ 
κησης Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης 

11. Το 550/1.3.2001 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Νομού 
Καβάλας. 

12. Το 4ο θέμα του 5 Πρακτικού της 18.3.2003 του Δ.Σ. 
της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζονται κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη πο- 
λεοδομική διάταξη οι παρακάτω πολεοδομικοί και κτιριο- 
δομικοί όροι, για την ανέγερση του Νέου Γενικού Νοσο¬ 
κομείου Καβάλας, στο οικόπεδο που βρίσκεται στην 
εκτός σχεδίου περιοχή «Βασιλάκη» του Δήμου Καβάλας 
που έχει εγκριθεί για το συγκεκριμένο έργο, εμβαδού 
60.338 τ.μ. και φαίνεται με στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.- 
Κ.Λ.Μ.Ν.Ξ.Ο.Π.Ρ.Σ.Τ.Υ.Φ.Χ.Ψ.Ω.Α1.Β1.Α στο σχετικό το- 
πογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που συνοδεύει 
την παρούσα απόφαση: 

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 15%. 

β) Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0,6. 

γ) Μέγιστος επιτρεπόμενος όγκος: 132.000 κ.μ. 

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 31,50 μ. 

ε) Μέγιστος αριθμός ορόφων: οκτώ (8). 

στ) Μέγιστη απόσταση των κτιρίων από τα πλάγια όρια 
του γηπέδου: 5,0 μ. 

ζ) Διαμόρφωση χώρων κύριας χρήσης στη στάθμη του 
υπογείου. 

η) Διάσπαση όγκων. 

θ) Διαμόρφωση του γηπέδου με αναληματικούς τοί¬ 
χους ή πρανή ύψους 7,0 μ. 

ι) Κοπή των δένδρων που εμπίπτουν στο περίγραμμα 
των κτιρίων και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώ¬ 
ρου για κυκλοφορία και στάθμευση. 

2. Ειδικότερα για την ανέγερση του Νέου Γενικού Νο¬ 
σοκομείου Καβάλας επίτου οικοπέδου επιφάνειας 60.338 
τ.μ. καθορίζεται: 
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Μεγίστη καλυπτόμενη επιφάνεια κτιρίων: 8.243,92 τ.μ. 

Μεγίστη δομήσιμη επιφάνεια κτιρίων: 30.978,37 τ.μ. 

Μέγιστος όγκος κτιρίων : 131.354,10 κ.μ. 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων : 31,50 μ. 

Όροφοι: Οκτώ (8) με ένα υπόγειο 

3. Αρμόδιος για τη μελέτη, την επίβλεψη της κατασκευ¬ 
ής ως και υπεύθυνη για την τήρηση των παραπάνω καθο- 
ριζομένων πολεοδομικών και κτιριοδομικών κανονισμών 
είναι η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών 
Μονάδων Α.Ε. (Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.) σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του Ν. 1398/83. 


4. Η παρούσα επέχει θέση οικοδομικής άδειας και η 
ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερί¬ 
δα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2003 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ Κ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 


-ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΓΠΝ ΚΑΒΑ ΛΑΕ ΌΦΜΑΚ,3α«Αβ«ί >! 

-Περιοχή Αγ.Συλλ» 

-ΟΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΒΓΔΕΖΗβΙ 
ΝϊΟΙΙΡΪΤΪΦΧ + 8 41 Βΐ ^ 

-ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 60 338Μ 2 
-ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
-ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ - 

ΕΚΤΟΕ ΣΧΕΔΙΟΥ *'-το* ΖΟΕ. Ζωί/»| \β Π.Δ. 14/6/89 ΦΕΚ 437./Α /16-6-1 
-ΧΡΗΣΗ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤ1ΡΚ5Ν ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ Ν.998/79 
-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ■ βλ.έγγραφο Διενδυνστίί Ινχσαν Ν .Καβαλαε 



μι αρ.-χρωτ 3490 2/2/2001 

-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ : βλεγγραφα ΙΗ’ Εφορεία! Προϊστορικών 

κλασικών λρχα ιοττ,των ΚαβαΧαε με αρ.πρωτ. 1037 28/2/2001 
2023 9/6/1908 


ΕΜΒΑΔΟΝ 
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ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ 


ΕΜβΑ&ΟΚ ΟΚΟΠΕΔΟΥ - 60338*2 


Λ.Δόμ«οη Εκτός Ιχϊβίου 

Π .Δ.: 24ΛΛ5ΦΕΚ 270ΔΠ1.545 

%.& ■ 02 60338 οι 2 χθ.2 - ΙΧ06Τ6 ιη ; 

ΚΑΛΥΨΗ: )0Η»60138 ηΓχ 10% “ 6033.* «ι 3 

ΟΡΟΦΟΙ. 2 

μ.».:^Βΐ 

Ημιυχαίθρκ» & εϊ*>στις 

(ΓΟΚ85 όρΟρο Μ):40%τ« Ϊ-Δ-: Ι2.00ΤΧΙ 2 χ 40*Α»4.82’ π» 2 
Ημίϋχαίθριο*: 20%: 12.06^ χ 20% " 2.413 η> ! 

(η.ο); *ΣΛ. (ΓΟΚ 85 4μβρο % «Φ I 1 » *» ”Ρ 8 · **ρο 1 - Μ*» 1 -2000) -* ,ηο1 “ 5 * 0>2 ' 
Κχιιρεχόμενο;όγκος.(σ.ο.)χΕ,—,·* I χ60.118«?"60.338πί 


πρχΓϋΛτοηοκη η,Μ)» γγοιχο* αο*ηΓΗΙ_ 
γικνοηΡ ίοΓ χαλ υομε 

(βΜ)*(«1<ΛΐΧ*η , *«)*( β3Λ7βδ 1*ί ιί, "^ > * ,! ' ι ^ ?β · ,<β ^ ί1β,β1 “'^^ 7ΐ ’ ,#4 ' /+ 

Οβ»ί2»3β2>»0>3Λτ<»)*{*>2τ*«· , ι·*-«τ·τ3^ 7 ) + <*»Ψϊΰ* 2 ( τ ** 1 ** 2 >* β, * βί · 

{Λβ1*2«3)-(ίΐ»2«3«Α)-{β3«Α«1ίβ5)-(«4*9ββοΙ2Κ«β«70«1 , “ 7 )- 

ί^χΐβ)+ίίί >* +(0Ϊ^>+ίβ!ί»1Χ#>'<.1>+ί·Τ^^ 1 ϊ-* 

(ββ1Χβΐβ?)-{«>·2Χί1*3)-<258ΐ3ί55ώ> ,:< ** ,ί ~ί , ''* ββΧβ4ο ' 2) · <βββ1Ο,1 “ !0β ' 1) " 

|ί^Αχ Τ Ι^?»χ^0^;6ΰΧ^ («υίΧΐί.ίί)·>{ί,! 

<Μ^3Λ0>+(».ββ«1«,«0)4<ιΜ«»^)*2<&8ΐ2ΛΡ*·^ 


3.30)*(26.ΑΟΧ26.*θ4 


Β.Κατ6«ην ΠαρέΗλκηκ 

ΠΑ.: «,10.76 ·ΕΚ Μ·4ί17.10.78,ΑρβρΦ * Νοσοκομιίο - ΚΑπηκαΙ 


(1,β6Χ’6,93)-(10.85Χ1.Ό)-2<ϊ,Ι3Χ2,!3)-(6.ί0Χ3.30)- 

4Ο3β.6Ο*ι11.2**123.764Ίΐ369·Μ28.2β4'Μ,23+Α>0.3»*29.41»696,95* 
529 *·521.294521.29*29,594110*66*761*28.86- 


Σ.Δ.: 0.6 ο 60.1311 ιβ 2 χ 0,6 " 16 203 «η 2 
ΚΑΛΥΨΗ: 20Φ«γ2α ιοόγϊιο κοι ορό©»©; ·» 12.067,6 «Π 2 
ίΟ·/«γμιιοι*όγεκ· ·» 30.169η! 2 
Κμηηαϊθρκη & οζώακς 36(203 π» 2 * 40% ” 14.481 πι’ 
Ημ.ιηπίβρκ*: 20%: 36203 Π^χίΟΗ “7.241 νιί 
(οχ>). 5κΣ-Δ. (ΓΟΚ 85 *Λρο 9, χαρ. 10ο) , (ο.ο.)» ίχ 0.6 » 3 
Ειηιρχχήμβνοί 6τ*»ν(Β.*'·)χΕοΜ·-> 3 * 60.318 π? “ 181.014 π? 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ 


14.78-249.8Α-9.07—*β.0'- /.««- 

31.53-1 ι.93-9.2*-21,78«'82*3.Μΐι2 «Α4Υ4Ή »ι3,7* 


80ΜΗΙΝ 
ΓΑ0ΜΗ 
ΠΑβΜΗ *0: 
ΧΤΑΘΝΚ 
ΠΑβΜΗ 

ΠΑΘΜΗ +3: 

ΠΑβΜΗ 

ΠΑβΜΗ 


7914,77*2 

ββ«1.3**2 

83*5.01*2 

2883,87*2 

286367*2 

2883.67*2 

,64*2 


η-ΝΟΝΚΗ 40ΜΜΗ; 30976.37*2 


Ε6-0.52 


ΚΑΛΥΨΗ: 8.24 3,92η 3 
Σ.Δ..30.97Μ 7 "* 

ΟΡΟΦΟΙ:8>2 

Πραγμβτοίσιαόμενο όψβς: 3Ι^0 ιβ> 7.5»β 
Η μα*α»ρκ>ι;95,9 ιη 2 <·.?. 24! π# 

Ογκος- 131.354.Ι0η\’ 

1 . 0 . 8 ! 22 


ΠΤΜΙΑΝΡΙΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ά£ Η.Ι1>%ΣΗΠΡ0ΚΤΑι Π? ΪΑ. 

ΠΑβΜΗ -2: «788.09*2 

ΠΑΟΜΗ *ϊ: 1335.18*2 

ΧΤΑβΜΗ 48; 43«.50*2 

ΓΑίΟΛΟ; 8525,7**2 

Γτ»ΛΛΙ*Η ΕΠΛΑΝΟΑ ■ίΤΦΚ": ·Κ978.37»·8673,>4«37504.11*2 


1. Αύξιμτη ορόρβν α*ό 2 <κ 2 

2. Λόξησί) όνους β*ό 7.50Π1 σε 33,ΟΟτη 

3. Υ*ήγβκ>*όρ!Λ χρήση 

4. Συνκλοστής βήμιρις «0 0,2 οε 0,6 
}. Κάλονηαχύ 10% σι 15% 

6. Ογκος<7*660.33βιπ , « Ι32.000ητ' 

7. Διθ 4 ΐί<> 8 ο«τι*ρσν!ή»ί«ρσ!)<βύ 1,50<ΐ) σιμός σε 7.00ιβ ό*ος και 
οκό 5,ΟΟη*λώίο;<χ2.3(*η χλάο*ς 

8. Διάβχαση όγκβ* χορίου 

9. Κηκήί4νδρ^στα«ρ<7Ραμμβι^ 

ί «ηδ<«μόρ<*«ηα«>ιπϊφώλ)Λ!’ΐο^ 

10 Πλώγιε^β»ηπίΦ»*Κ ι «ό7θόρΜΐιο«σιιιο*«θΜ<»ό15ιηβϊ10ιη 


ΟΓΚΟΓ 

ΠΑβΜΗ Ί: 32807.34*3 
Π4ΘΜΗ ±0: 27323.38*3 
2Τ4ΘΜ1 41: 23279.03*3 
ΠΑβΜΗ *ί. '3096.83*3 
ΠΑβΜΗ «Λ: 10198.7*3 
• ΙΤΑβΜΜ 44: 108*7,82*3 
ΠΛΟΚΗ «2: 7481*3 
ΠΑβΜΗ 46: ' 738*3 
ΕΥΝΟΝΚΟΓ ΟΓΚΟΓ: 131354,10*3 


©ΠΕΙ ΓΤΑβΜΕΥΙΗΣ 

ί!Δ 330/98: 1 ΘΕΣΗ ΑΝΑ 8-13 ΚΛΝΕΪ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ) 

1 9ΕΙΗ ΑΗΑ 50*2··:00*2 (ΕΛΟβΡΟΙΓΗ Κ0«0Υ) 

1 ΘΕΣΗ «ΝΑ 10000*2-12000*2 (ΜΕΓΑΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ) 
ΑΓΪΜΤσηίΙΑΙ: 374/8-82 6ΕΙ0Σ (ΝΟΙΟΚΟ«1*) ]πτΜΛ& 88 ©051 
198/30-* ©ΕΕΙ (Π71Α8Ρ01ΓΗ ΧΟΚΕΓΟϋ 
31057.37/10000-3 βΕΣΒΣ (ΜΕΓΑΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ) 
ΠΡΑΓΗΑϊΟηΟΚΤΧΝΤΑί: 298 >30X0. (ΝΟΙΟΚΟΜΕΙΑ-ΓΓΝΑβΡΟιΣΗ ΚΟίΝΟΥ) 
•ΓΑΙβΑΜΖΟΝΤΑΙ 3 βΕΓΕΙΓ ΓΗΝ ΙΠΗΡΕΠΑΚΗ ΑΥΛΗ ΠΑ ΜΕΓΑΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΑΤΟ® 98728/7722/93: 1 «ΙΗ ΠΑ Α.Μ.ΕΛ. ΑΗΑ 20 βΕΓΕΙΓ 
ΑΠΝΙΟΥΝΤΑί: ββ/20-3 96ΣΪ3Σ ΠΡΛΓΜΑΤΟΙΙΟίΟΥΝΤΜ: 9 ©ΕΣΕβ 


Γ β«Λθ ΤΥΠΟΓΡΑβθΟ .. 

!2°ι»*«*8<Χ. ΑΛνοος «ο σχ96ΐ*¥0«ΜΟ 
;«νι»χ οΦΗ*τ*η χοή 




ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



























